266 •                                     . III. Die Dampfe.
Wahfend Wasser unter atmospharischem Druck einer Temperatur von 100° bedarf, um als trockener oder nasser Sattdampf bestehen zu konnen, befindeii sich diese Stoffe unter atmospharischem Druck schon bei 0° im iiberhitzten Zuistand. Als feuchte. Dampfe konnen sie unter diesem Drucke erst bei rd. — 80° (C02), —35° (NH8), —8° (S03) bestehen. Diese Temperaturen sind die ,,iSiedetemperaturen" bei atmospharischem Druck, wenn man den Ver damp fun gsvorgang im Auge hat, die ,,Verfitissigungstemperaturen", wenn man an den umgekehrten Vor-gang, die Kondensation, denkt.
Unter hoherem als atmospharischem Druck liegt die Verfliissigungs-temperatur beim Wasserdampf hoher. Ebenso verhalten sich die andereii Dampfe. Setzt man sie also unter Druck mit der Absicht, sie zu verfliissigen, so geniigen dazu um so geringere Abkiihlungen, je hoher der Druck ist. Bei hinreichend hohem Druck verfliissigen sie sich schon bei -f~ 15°. Es gehoren dazu bei C02 51,6 at, bei NH3 7,7 at, bei S02 2,9 at abs.
In JEPig.. 94 sind die zusammengehorigen Werte von Druck und Siedeternperatur eingetragen (Dampfspannungskurven).
'Bei 0° besitzen hiernach die gesattigten Dampfe von C02 bereits einen Druck von 35 at, NH3 von 4,4 at, S02 von 1,6 at abs.
Grenzkurve.   Wie der Wasserdampf, so befinden sich die Dampfe . uberhaupt im ,,uberhitzten" Zustand, wenn ihre Temperatur hoher ist, als' die zu ihreni Druck gehorige Sattdampf- oder Verflussigungs-temperatur.
Wird ein beliebiger iiberhitzter Dampf vom Zustand A (vgl. Fig. 95) <etwa bei unveranderlicher Temperatur so weit verdichtet, bis in B der Sattiguttgsdruck eben erreicht ist, so ist B0B das spez. Volumen des trok-kenen Sattdampfes. Tragt man die durch Versuch oder sonstwie zu ermittelnden spez. Volumina als Abszissen zu den zugehorigen Sattigungs-driicken alsOrdinaten auf, so erhalt man eine Kurve G6r, die schon beim Wasserdampf als Grenzkurve bezeichnet wurde. Sie Ia6t erkennen, ob der Dampf in irgendeinem durch Druck und Volumen gekennzeich-neten Zustande xiberhitzt, trocken gesattigt oder feucht ist. Punkte A rechts der Kurve bedeuten iiberhitzten, Punkte B auf der Kurve trocken en, Punkte links von der Kurve feuchten Sattdampf. Der j, Dampfgehalt" im letzteren Falle wird durch das Verhaltnis B'B1 :B'B, der Feuchtigkeitsgehalt durch B^B:B'B ausgedriickt.
Tragt man in die gleiche Figur noch die spez. Volumina B0Bf der reinen Fliissigkeit bei den jeweiligen Sattigungsdriicken (und Temperaturen) ein, so entsteht die untere Grenzkurve & (r'. .Diese scheidet die von Dampf en freie von der mit Dampf en vermischten Fliissigkeit (z. B. heiBes Wasser mit der Siedetemperatur von nassem Dampf oder fliissige Kohlensaure mit Siedetemperatur vom gleich warmen feuchten Kohlensaured^mpf).
Die in Fig. 95 gezeichnete Grenzkurve gehort.der Kohlensaure an. Wie man erkennt, gehen die untere und die obere Grenzkurve stetigund S02.   Allgemeines Ver-halten der Dampfe.   Dampfe und Gase.
